TABLE XI

Application of Equation (3) to Results of Lind for Reaction 2H2 + 02 = (2H20) in Glass Spheres of Dif-
ferent Sizes

2 cm. Sphere.                                                          5 cm. Sphere.

Vol. = 3.758 cm.3    Diam. = 1.925 cm.                       Vol. =z 61.321 cm.3   Diarn. = 4.893 cm.

E0 = 0.1464 curies.                    .                                E0 = 0.1640 curies.

Days
	Hrs.
	P(mm.)
	%. Reaction
	%Em.
	Const. \ k\i/l
	Days
	Hrs.
	P(mm.)
	$>.
 Reaction
	%Em.
	Const. k\i/l

0
	0.0
	436.6
	0.0
	0.0
	
	0
	0
	557.7
	0.0
	0.0
	

0
	4.83
	387.8
	11.18
	3.56
	22.8
	0
	18.13
	518.8
	17.36
	12.71
	3.47

0
	8.58
	358.0
	18.00
	6.23
	21.8
	1
	1.50
	506.7
	22.76
	17.41
	3.36

1
	0.75
	248.0
	43.30
	16.94
	22.8
	1
	18.50
	478.9
	35.17
	27.29
	3.40

1
	7.67
	216.8
	50.34
	21.14
	23.1
	2
	2.25
	467.0
	40.48
	31.40
	3.45

2
	0.0
	155.2
	64.45
	30.23
	23.3
	2
	18.08
	445.3
	50.16
	37.08
	3.51

2
	7.67
	141.2
	67.66
	34.13
	22.6
	3
	1.67
	437.9
	53.47
	42.45
	3.47

3
	0.25
	111.9
	74.35
	41.83
	22.2
	3
	20.92
	416.1
	63.19
	50.19
	3.56

4
	0.58
	69.7
	84.05
	51.53
	24.3
	5
	18.17
	386.4
	76.43
	59.52
	3.76

6
	0.08
	42.6
	90.24
	66.06
	24.0
	7
	18.25
	362.6
	87.06
	70.26
	3.73

8
	6.00
	30.4
	93.03
	77.35
	23.5
	12
	22.50
	333.6
	100.0
	90.26
	3.47


	
	
	
	Mean. .
	.23.04
	
	
	
	
	Mean. .
	.3.52
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